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八 ドディスク交換手順 


LinkStation 内蔵の 八ー ドディスクが故障したときは、別途 八ー ドディスクを用意し、本紙に記載の手順にしたがって故障 
した 八ー ドディスクと交換してください (故障していない八 ー ドディスクは交換しないでください)。 


RAID ! モードでお使いのとき 

データ保護のため RAID アレイ障害発生時に自動的にシャツトダウ 
ンするよう設定することをおすすめします ( LinkStation 設定ガイ 
ドの 「 RAID メンテナンス機能を使いたい」をご参照ください)。 

LinkStation 設定画面[システム]-[ディスク]で故障したディスク番 
号の[状態]に「エラー発生」の文字が表示されます(前面カバーを 
開けた状態で故障した八ードディスク下部のツメが赤色に点灯し 
ています)。 LinkStation の電源を〇 FF にし、故障した八ードデイス 
クを交換してください。 


RAID 0 モード、通常モードでお使いのとき 

RAID 0 モード、通常モードで故障した時は、 RAID アレイ内のデ 
—夕、八ードディスク内のデータを失います。八ードディスクを 
交換してもデータを修復することはできません。 

LinkStation 設定画面[システム]-[ディスク]で故障したディスク番 
号の[状態]に「エラー発生」の文字が表示されます(前面カバーを 
開けた状態で故障した八ードディスク下部のツメが赤色に点灯し 
ています)。 LinkStation の電源を〇 FF にし、故障した八ードデイス 
クを交換してください。 


•本製品の前面カバー部分だけを持って持ち上げないでください。前面カバーがはずれてしまい、落下する恐れがあります。 

• LinkStation は精密な機器です。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行なってください。 

• LinkStation は約 3 kg の重量があります。落としてけがすることがないよう慎重に作業を行なってください。 

• LinkStation 内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行なってください。 

• 八ードディスクを交換する場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないでください。 LinkStation の分解によって生 
じた故障や破損は、弊社の保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 

• 静電気による破損を防ぐため、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 

• 故障していない八ードディスクは絶対に取り外さないでください。 

• 八ードディスクの左右の配置を入れ替えないでください。入れ替えた場合、本製品のデータが破損 • 消失する恐れがあります。 

例）左にある八ードディスクを抜き出し、右にある八ードディスクと差し替えるなど。 


• 交換用八ードディスクについて 

本製品の八ードディスクを交換するときは、故障した八ードディスクと同じ容量の弊社製内蔵八ードディスクをお買い求めください。 
弊社製 HD - HFBS 2/3 G シリーズ 

例： LinkStation が 2 TB モデル (1 TBX 2) の場合は、 「 HD - H 1.0 TFBS 2/3 G (1 TB )」 をお買い求めください。 
※ UnkStation / TeraStation で使用したことのある八ードディスクは使用しないでください。リビルドが正常に働かないことがあります。 


1 LinkStation の電源を OFF 
にし、ケーブル類を全て取 
り外します。 



5 LinkStation から故障した 
八ードディスクを抜き出し 
ます。 



2正面から見て左側面のくぼみ 
を押しながら、前面カバーを 
手前に引きます。 



3前面カバーを取り外します。 

※ LinkStation の電源が ON の状 
態の場合、故障した八ードデ 
ィスク下部のツメが赤く点灯 
しています。電^^を OFF にし 
て手 I 嘆4へおすすみください。 



4故障した八ードディスクの 
下側ツメを押さえながら、 
上側のつまみを 2cm ほど 
引き出します。 


※つまみ、ツメと八ードデイス 
クの間に指をはさまないよう 
ご注意ください。 



6新しい八ードディスクを 
LinkStation にカチツと音 
がするまで差し込みます。 


7前面カバーの凸部と本体のス 
リットを合わせ、前面カバー 
をはめ込みます。 


8ケーブル類を元の状態に戻 
し、 LinkStation の電源を 
ON にします。 

9 RAIDK 0 モードで お使いの^^ 

場合、 LinkStation の設定画 
面[システム]-[ディスク]- 
[RAID アレイ]でエラー表示 
の RAID アレイをクリックし、 [RA 旧アレイの再構築]を 
クリックします。以降は画面の指示にしたがって八ード 
ディスクの構成を復旧してください。 

※通常モードでお使いの場合は、 LinkStation の設定画面[シス 
テム]- [ディスク]で交換した八ードディスクをフォーマッ ト、 共 
有フォルダーの作成をしてからお使いください。 

以上で八ードディスクの交換は完了です。 





















